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ist dann das Potential von B nicht mehr Null, was an dem Ausschlag
eines mit B verbundenen Elektroskops erkannt werden kann.

Nur falls die Platte B einen bestimmten Winkel [3 mit der ihr zu-
o-ewandten Seite des Prismas D einschliefit, bleibt das Potential auf B
dauernd gleich Null bei beliebiger Parallelverschiebung von b. Wie aus
der Fig. 17 und dem Brechungsgesetz hervorgeht, ist dies der Fall, wenn

falls a der brechende Winkel des Prismas,  e  seine Dielektrizitatskon
stante, s0 die des Zwischenraumes zwischen D und B (Luft) ist.   Es er

gibt sich daher s aus obiger Grleichung,  falls man a und [3  mifit,   da
HO = 1 zu setzen ist.

Das Brechungsgesetz fur die Kraftlimen hat gewisse Aehnlichkeit
mit dem Snelliusscheu Brechungsgesetz fur Licntstrahlen, imr dafi
tg an Stelle von sin tritt. Wegen dieses letzteren TJnterschiedes konnen
Erscheinungen der Totalreflexion bei Kraftlinien nie vorkommen. Aufier-
dem aber besteht der Gregensatz, daB beim Uebergang aus clem leeren
Raum in ein materielles Mittel die Lichtgeschwindigkeit abnimmt, die
Dielektrizitatskonstante aber zunimmt. Die Lichtstrahlen werden daher
in diesem Falle nach deni Einfallslote hin, die Kraftlinien dagegen. vom
Einfallslote fort gebrochen. Mit dieser Brechung vom Einfallslote fort
ist eine Konzentrierung des Erregungsflusses verbunden. Wenn in Fig, 18
die Linien ^ Bx Gi und A2 B2 C2 die Schnitte der Zeichnungsebene
mit einer Kraftrohre bedeuten, qt und q2 die Querschnitte dieser Rohreektrika vorbanden, die in Flacben aneinander
